500 Wh, 400 Wh, Standard 


Elektrischer Antrieb 


Bosch ACTIVE PLUS Mittelmotor, 250 Watt, mit Freilauf 
SR Suntour NEX-E25, mit einstellbarer 
Shimano Altus, Rapidfire 


Diamant 
KMC 


28 Zoll / 49, 53, 57, 61cm 
Spezifikationen 
Aluminium 6061, R3-Sport, tapered 
Shimano Acera, 8-Gang 
Aluminium GEN3 
Shimano, fürhydraulische Scheibenbremse 


Federhärte, tapered 
Shimano, 


Plus Bosch PURION 
Shimano, hydraulischeScheibenbremse 
Schwalbe ENERGIZER ACTIVE Plus 40-622, PunctureGuard 
Shimano, Centerlock, mitSchnellspanner 
Herren und Trapez: Trekking, Semi Riser, Oversized / Wave: Metro, oversized 
Selle Royal 


Trapez 
28 Zoll / 45, 49, 53, 57 cm 
Centerlock, mit Schnellspanner 
Niro, schwarz 
A-head, verstellbar, Aluminium Ergo, mit integrierter Klemmung 

Ariel Unisex Patent, Aluminium Herrmans H-Black MR4; bis zu 40 Lux / 

Zentralrohr 100 Lumen Busch & Müller 2C, Gepäckträgerrücklicht LED Racktime, mit 
Snaplt-System, Aluminium SKS, Kunststoff ABUS Batterieschloss, mit Plus- 

Pletscher Comp Flex 40 Bosch2AKompaktladegerät 


26 Zoll / 46 cm 
28 Zoll / 46, 49, 53, 57 cm 


hellblau-matt 
Zylinder 


28 Diamant 49 schwarz-matt 29427549 29527549 
28 Diamant 33) schwarz-matt 29427553 29527553 
28 Diamant 57 schwarz-matt 29427557 29527557 
28 Diamant 61 schwarz-matt 29427561 29527561 
28 Trapez 45 schwarz-matt 29428045 29528045 
28 Trapez 49 schwarz-matt 29428049 29528049 
28 Trapez 53 schwarz-matt 29428053 29528053 
28 Trapez 57 schwarz-matt 29428057 29528057 
26 _Zentralrohr 46 schwarz-matt 29428246 29528246 
28 _ Zentralrohr 46 schwarz-matt 29428546 29528546 
28 _ Zentralrohr 49 schwarz-matt 29428549 29528549 
28 _ Zentralrohr 93 schwarz-matt 29428553 29528553 
28 _ Zentralrohr 57. schwarz-matt 29428557 29528557 
28 Trapez 45 hellblau-matt 29429045 29529045 
28 Trapez 49 _ hellblau-matt 29429049 29529049 
28 Trapez 53 hellblau-matt 29429053 29529053 
28 Trapez S7 hellblau-matt 29429057 29529057 
26 _ Zentralrohr 46 hellblau-matt 29429246 29529246 
28 _ Zentralrohr 46 hellblau-matt 29429546 29529546 
28 _ Zentralrohr 49 hellblau-matt 29429549 29529549 
28 _ Zentralrohr 53 hellblau-matt 29429553 29529553 
28 _ Zentralrohr 57 hellblau-matt 29429557 29529557 


schwarz-matt 


